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CHAPITRE 1 


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


1.1 PERFORMANCES RADIOELECTRIQUES GENERAIES .- 

1.1.1 TYPES D*EMISSICa^ .- 

- A1 - graphic 

- Avec un pilote appropriS : 

FI et F6 - TSlfigraphie A manipulation par dfiplacement de frequence 
(shift) uniplex et duoplex. 

- Avec I'adjonction d'une bale modulatrice (par ex, BAM 1265) ; 
A3 - TdlSphonle. 

1.1.2 GAMME COUVERTE .- 

2,5 a 24 MHz en 4 sous-gammes. 

1.1.3 REPARTITION DES SOUS-GAMMES 


Sous-gamme 1 - 

2,5 

A 

3 

MHz 

" 2 - 

3 

A 

6 

mz 

" 3 - 

6 

A 

12 

MHz 

” 4 - 

12 

A 

24 

MHz 


1.1.4 PUISSANCE DE SORTIE .- 

5 kW minimum pour tous les regimes de fonctionnement, 

1.1.5 SORTIE ANTENNE .- 

75 n di'ssymStrique 
600 Q syiaStrique 
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1.2 CARACTERISTIQUES PARTICULIERES AU REGIME Al 

La manipulation s'effectue par relais ^lectronique command^ : 

1®/ Soit par un courant contlnu (simple ou double courant) : 

Tension continue : ± 48 V. avec ininimunK.± 20 V. 

Vitesse de manipulation : 100 bauds maximum. 

2®/ Soit par un courant basse frequence ; 

Bande de frequences s'dtendant, entre 300 et 3000 Hz. 

Impddance d'entrde ; 600 Q symdtrique ± 10 7 ,, 

1.3 CARACTERISTIQUES PARTICULIERES AU REGIME Fl OU F6 .- 

Elies dependent du pilote shift utilise. 

Se reporter A la notice technique propre A cet apparell. 

1.4 OSCILIATEUR PILOTE .- 

1®/ Par cinq quartz commutables. 

2®/ Par pilote incorpore, (type PI/G 1460). 

3®/ Par pilote exterieur (gamme 2,5 A 12 MHz). 

1.5 CARACTERISTIQUES DES QUARTZ .- 

- Soit quartz thermostate type A.R.M. 

- Soit quartz type FT 243 (broches 0 2,5 mm, ecartement 12,35 nan) 

L'utilisation d'adaptateur du type C,1620, perroet I'emploi du quartz 
C.C.T.U. N® 1 (broches 0 2,5 mm, dcarteraent 19 iran) ou du quartz C.C.T.U. 

N* 2 (broches 0 3,2 mm, dcartement 12,7 imn) . 

1 ,.6 TUBES D'EQUIPEMEKT . - 

1 6CK6 

1 6AL5 

2 QQE 03/12 

1 QQE 06/40 

2 12AT7 

1 QB 4/1100 

2 4 T 4100 
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1.7 CARACTERISTIQUES MECANIQUES .- 


Pour la bale en cablne : 


Largeur 

Hauteur 

Profondeur 

Poide 


770 rtBti 
2000 am 
950 nra 
500 kg 
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CHAPITRE 2 


DESCRIPTION 


Tous les 416tr)ents radlo41ectriques sont fixds sur un bSti mStalll- 
que montd sur un chemln de roulement et solidalre de la face avant. 

le panneau avant supporte les dlverses conmandes et appareils de 
mesures, et I'accds aux dldments Internes s^effectue par I'avant de la bale. 

2.1 PAMHEAU AVANT .- (voir planche 32) 

Sur le panneau avant sont disposes : 

1“/ Les appareils de raesures ; 

- M 201 "TRAFIC” pour I’enregistrement du temps d'dmisslon de 

la bale. 

- M 202 "VEILI£-TRAFIC" pour 1*enregistrement du temps de raise 
en sexTvice de la bale. 

- M 203 "Ip FINAL" pour le contrSle du courant anodique des 
tubes de I’ampliflcateur final. 

- M 204 "INSURES" pour le contrdle des courants cathodiques 
des tubes amplifIcateurs haute frequence. 

2*/ Les coramutateurs : 

- S 202 "MARCHE LOCAL-ARRET-MARCHE DISTANCE", pour la raise en 
service locale ou A distance de la bale haute frequence. 

- S 206 "REGLAGES", bouton poussoir de ddblocage de la tension 
HF pour le rdglage de la bale. 


III-6 




BAIE HF BAH 1340 


- S 207 "REMISE EN SERVICE", pour I'ouverture du circuit 
d*excitation des relais de sficuritd. 

- S 210 "COMMUTATION SOUS-GAMMES", A quatre positions corres- 
pondant aux quatre sous-gamines. 

- S 213 "MESURES", pour le contrdle sur I'appareil "MESURES" 

M 204 des courants grille et courants cathodiques des tubes amplificateurs 

HF. 

3®/ Les comnandes de rdglagc HF : 

- C 244 "ACCORD AMPLI DOUBLEUR". 

- L 216 "ACCORD INTERMEDIAIRE". 

- L 223 "ACCORD AMPLI FINAL". 

- C 288 - S 211 "COUPLAGE ANTENNE". 

4*/ Les voyants lumineux ; 

- I 203 et I 204 pour I’dclairage des appareils de mesures. 

- I 205 A I 209 repdrds "Y1, Y2^ Y3, Y4, Y5", signalant le 
fonctionneinent des enceintes thermostatdes des quartz Y 201 A Y 205. 

5*/ Les dls joncteurs : 

- F 203 "PETITS ETAGES 6,3 VOLTS", pour la protection des cir¬ 
cuits de chauffage filaments des tubes des petits dtages. 

- F 202 "AMPLI INTERM. 5 VOLTS", pour la protection des circuits 
de chauffage filaments du tube de 1*amplificateur intermSdialre. 

- F 201 "AMPLI FINAL 12,6 VOLTS", pour la protection des clrcuiti 
de chauffage filaments des tubes de I'dtage amplificateur final. 

- F 204 "RELAIS SOUS-GAMMES", pour la protection du relais K 209 

6“/ Un tableau rotatif A 10 positions permettant de noter les rdgla- 
ges approximatifs de la baie HF pour 10 frequences dfitermindes. 

- Deux compteurs permettant le rdglage approxlmatif des cinmnandei 
"ACCORD AMPLI FINAL" et "COUPLAGE ANTENNE". 

2,2 COMPOSITION INTERNE .- (Figure 1) 

L'intdrieur de la baie haute frequence contient essentiellament : 

- Une platine relais, sur laquelle sont montds les relais de 
conroande et de tdlScotonande de la baie ; 
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- Une platine petits Stages ; 

- Une platine ampllftcateur intermSdiaire ; 

- Une platine amplificateur final ; 

- Une platine pour les ponts d’alimentation ; 

- Un logement pour le pllote incorporS type PI/G 1460. 


2.3 BATI .- 

Sur le bSti de la bale sont accesslbles : 

1*/ Lea SlSments de sScurltS s 

- S 201 : interrupteur gSnSral de bale. 

- S 204 : tnterruptepr de sScurltS interrompant automatlquement 
les hautes tensions des I’ouverture de la bale. 

- S 203 : interrupteur de remise en service des hautes tensions 
lorsque la bale est ouverte. 

- S 214 : dlsjoncteur de protection du ventilateur. 

- I 201 et I 202 : voyants lumlneux "DANGER", indiquant la prS- 
sence de haute tension lorsque la bale est ouverte. 

2®/ Les quartz Y 201 A Y 205 de l*6tage oscillateur pllote . 

3®/ Les 41droents de comnande : 

- S 205 "RETARDE-INSTANTANE", pour la mise sous tension des 
petits Stages, Inddpendainment de la mise en service gdndrale de la bale. 

- S 208, pour la 36 lection des quartz Y 201 h Y 205 ou 1’uti¬ 
lisation du pllote Incorpore . 

- S 209 "COURANT MUSICAL A1 - A3'’, "SHIFT", "A3 - COURANT CONTI- 

NU Al". 

4®/ Les prises et barrettes de raccordenient .; 

- J 201, J 202 et TB 204, pour le raccordement du bAti A la 

cabine. 

- P 203, P 204, P 206, pour le raccordement du pilote placd 
dans le logement. 
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- P/J 207, pour le raccordement d'un pilote extdrieur. 

- E 207 (borne de masse du bdtl). 


2.4 CABINE 

A I'intdrieur et A la base du panneau arriAre de la cabine sont 
disposdes ; 

- Les bornes E 201 A E 206, 

- Les barrettes TB 201, TB 202 et TB 203, 

- L'embase coaxiale J 208, 

pour le raccordement des cSbles d'alimentation, de conanande et tdldcommande. 

Sur la partie supdrieure de la cabine et A I'arriere de celle-ci se 
trouve I'inverseur S 212 pour la commutation des inpddances de sortie 
75 - 600 Q. 
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CHAPITRE 3 


THEORIE DE FONCTIONNEMENT 


3.1 SYHOPTIQUE DE FONCTIOMNEMENT (fig.2 ) 

Le synoptique de fonctionneoent fait apparaitre : 

- Des circuits de raise en service et de raise sous tension, 

- Des circuits de manipulation, 

- Un dtage oscillateur pilote ou premier dtage araplificateur, 

- Un deuxi&me et troisieme Stages araplificateurs, 

- Un Stage amplificateur doubleur, 

- Un Stage amplificateur interraSdiaire, 

- Un Stage final. 


3.2 CIRCUITS DE MISE EN SERVICE .- (fig.3 ) 

La raise en service de la bale HF s'effectue par la ferraeture du 
circuit d'excitation des relais K 202 et K 205. 

Les relais de raise en service K 202 et de sScuritS de raise en ser¬ 
vice du modulateur K 205 sont excitSs a partir de la tension de conanande 
48 volts, issue de la baie d'alimentation par 1 interraSdiaire . 

a) Des contacts 4-7 du relais de sScuritS K 204, excite par la ten 
Sion —500 volts dSlivrSe par la baie d’alimentation. En cours de fonction 
neroent, un arrSt accidentel de 1'alimentation - 500 volts provoque le 
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ddclencheroent du relals K 204, Interrompant ainsi le fonctionnement de la 
bale haute frequence par ouverture du circuit d'excitation du relais de raise 
en service K 202. 

b) Des contacts 1-2 du disjoncteur S 214 de protection du ventila- 
teur de cabine, 

c) Des contacts repos 1-7 des relais K 208 et K 207 protdgeant res- 
pectivement I'dtage amplificateur intermSdiaire et I'dtage amplificateur 
final. Ces contacts peuvent fitre mis hors service, lors du r4glage de la 
bale, par le bouton-poussoir S 206. 

d) Du commutateur S 202/a qui : 

- En position "LOCAL” referme b la masse le circuit d*excita¬ 
tion de K 202 et K 205, 

- En position "DISTANCE" perinet 1'excitation de ces relais par 
1'interrupteur de raise en service b distance. 

3.3 CIRCUITS DE MISE SOUS TENSION .- (fig.4 ) 

Dbs la raise en service de la bale d'alimentation, les tensions 
- 500 volts, + 2000 volts et + 4000 volts aont appliqudes sur les circuits 
de la bale haute frequence par 1'Intermddlaire du commutateur de sdcurltd 
S 201. 

Le relais K 202 assure : 

a) La raise sous tension secteur des transformateurs ; 

- T 20l de chauffage filaments des tubes V 209 et V 210 (4T 4100) 
de I’dtage amplificateur final, 

- T 202 de chauffage filaments du tube V 208 (QB 4/1100) de 
I'dtage amplificateur interinddiaire, 

- T 203 de chauffage filaments des tubes V 201 b V 207 et des 
voyants I 205 b I 209. 

- De chauffage des enceintes therroostatdes des quartz Y 201 

b Y 205. 

b) La raise en service du compteur horaire M 202 "VEILLE-TRAFIC". 

c) L'dclairage des appareils de inesures par les lampes I 203 et 

I 204. 

d) Le fonctionnement du ventilateur B 201. 

e) L'application de la tension + 500 volts sur les circuits de la 
bale (par 1'intermddiaire du relais de sdcuritd + 500 volts K 203). 
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f) La conmiande du circuit ”SIGNAL-PANNE. 

Les contacts 15-16 du relaia K 202 sent utilises, pour commander un 
circuit indicateur de panne connect^ aux homes 5 et 6 de la rdglette de 
raccordement TB 202. La fermeture du circuit "SIGNAL-PANNE" se produit 
lorsqu’une surintensitd accidentelle dans la bale haute frequence en cours 
de fonctionnement provoque I’arrSt de celle-ci par ouverture du circuit 
d'excitation du relais K 202. 

g) Le fonctionnement du relais de sous-gammes K 209. 

Le relais K 205, dont I’excitation est connectfie en parall^le sur 
celle du relais K 202 (voir fig. 5) assure : 

- Par ses contacts 9-5 et 7-4 I’application sur les circuits de 
manipulation de la bale du signal de manipulation transmis par la ligne, 

- Par ses contacts 8-6 la transmission de la tension de coramande 
48 volts sur la baie modulatrice, dans le but d'interdlre toute raise sous 
tension du modulateur tant que la baie haute frequence n'est pas elle-mSme 
en service. 

Le relais K 203 assure l*ouverture du circuit + 500 volts pendant 
la manoeuvre du commutateur S 210 "COMMUTATION SOUS-GAMMES" et S 211 
"COUPIAGE ANTENNE", 1*enrouleraent d’excitation du relais n'fitant alors plus 
alimentd. 

3.4 ETAGE OSCILLATEUR PILOTE .- (fig. 5) 

L* oscillateur pilote est constitud par le tube V 201 (6CK6) associd 
a I'un des quartz Y 201 a Y 205 sdlectionnd par les contacts approprids de 
la galette de commutation S 208. 

Selon la position du comnjutateur S 208, cet dtage fonctionne, soit 
en oscillateur du type "PIERCE" (positions 1 a 5), soit en dtage ampllfi- 
_ cateur apdriodique (position 6), 1'oscillation dtant ddlivrde par un pilote 
^ extdrieur raccordd a la prise coaxiale P 206. 

Les quartz Y 201 a Y 205 sont placds dans des enceintes thermosta- 
tdes empruntant leur courant de chauffage au secondaire du transformateur 
T 203. Les voyants correspondants, I 205 a I 209, permettent de controler 
le bon fonctionnement du systerae thermostat!que ; ils sont dteints lorsque 
I’enceinte est en chauffe et s'dclairent lorsque 1*enceinte a attaint la 
tempdrature optimale pour le fonctionnement du quartz. 

Quel que soit le mode de fonctionnement adoptd,la frdquence du quarts 
ou du pilote extdrieur doit dtre dgale : 

- A la frdquence d*exploitation pour les frdquences comprises 
entre 2,5 et 12 MHz. 
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- A la moitifi de la frequence d'exploitation (F/2) pour les 
frequences comprises entre 12 et 24 MHz. 

La position "Ig OSCIL." du commutateur S 213 permet de mesurer le 
courant grille du tube V 201 sur I'apparell de mesures M 204. 

L'ecran du tube V 201 eat alimentd a partir du pont R 211 - R 212 
connectd entre + 500 V. et masse, par 1'intermediaire de la self d'arrSt 
L 202 . 


Le circuit anodique est apdriodique . La charge anodique de V 201 est 
constitute par la rtsistance R 238. 

3.5 DEUXIEME ETAGE AMPLIFICATEUR .- (fig.6 ) 

Le second ttage amplificateur est constitud par le tube V 202 
(QQE 03/12) dont les deux dldments tdtrodes montds en cascade sont utilisds 
en amplificateur a large bande dans la gamme 2,5 a 12 MHz. 

L*oscillation haute frequence est transmise h la grille (1) du tube 
V 202 par le condenaateur de liaison C 216. 

La polarisation est assurte par une tension ndgative appliqude aux 
grilles de comnande. 

La tension de polarisation est prtlevte sur une chalne de rdsistances 
connecttes entre + 500 V. et - 500 V. et peut dtre ajustte par le potentio- 
mttre R 242. 

La manipulation s'effectue sur cet Stage par dtblocage des deux tlt- 
ments tdtrodes du tube V 202. 

3.6 CIRCUITS DE MANIPULATION. - (fig.? ) 

La manipulation de I'dmetteur s'effectue par dtblocage du tube V 202 
(QQE 03/12), au moyen ! 

- Soit de la comraande d'alternat lors du fonctionnement de 
I'dmetteur en rtgime A3 ; 

- Soit du manipulateur tlectronlque ; 

- Soit du bouton poussoir S 206 "REGLAGES". 

La comnande "REGLAGES" est employte pour dtbloquer le tube V 202, 
pendant la p4riode de rdglage des circuits accordds de la bale haute fre¬ 
quence . 

La manipulation est transmise au manipulateur electronique par 
1'intermddtaire : 
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- De la ligne de manipulation connect4e aux bornes 1 et 2 de la 
barrette de raccorderoent TB 201 ; 

- Des contacts 9-5 et 7-4 du relais K 205 ; 

- Du coramutateur S 209. 

Le conanutateur S 209 permet : 

1"/ Sur la position "COURANT MUSICAL Al - A3" 

- L'application & 1*amplificateur ddtecteur musical de la mani¬ 
pulation transmise par courant basse frequence. 

- Le ddblocage de I'dmetteur par 1* interinSdiaire de la coianande 
d'alternat, qul a pour effet de mettre b la masse une extr€mit^ du potentio- 
m5tre R 242. 

2“/ Sur la position "SHIFT", le ddblocage permanent de l*4inetteur, 
par raise a la masse d'une extrfimltfi du potentiom&tre R 242. 

3"/ Sur la position "A3 - COURANT CONTINU Al". 

- La transmission directe au manipulateur dlectronlque des si- 
gnaux de manipulation en simple courant (48 V.) ou double courant (± 48 V.). 

- Le ddblocage de I'dmetteur par 1'Intermddlaire de la commande 
d'alternat, qui a pour effet de mettre a la masse une extr^mitd du potentio- 
metre R 242. 

3.6.1 MANIPULATEUR ELECTRONIQUE .- (fig.? ) 

Le principe de fonctionnement du manipulateur dlectronique repose 
sur I'dquilibre des potentlels positifs et ndgatifs aux bornes de la chalne 
de resistances R 259-R 262,,R 258-R 261, R 256, R 257, R 242, R 241 insdree 
entre les circuits d'alimentation + 500 V. et - 500 V. 

1®/ En absence de manipulation, I'dlfiment triode 6-7-8 du tube V 203 
(12AT7) ddbite, crdant une difference de potentlel suppieroentalre aux bornes 
des resistances R 258-R 261, R 259-R 262 utilisdes comme charge d'anode. 

Les potentials aux homes de chacune des resistances de la chaine 
se trouvent repartis d'une maniere telle que lea grilles de conmande (1-3) 
du tube V 202 (QQE C3/12) raccorddes au curseur du potentioraetre R 242 sont 

portdes a - 70 V. environ. 

Le tube V 202 est bloqud et interrompt la transmission de la tension 
HAUTE FREQUENCE. 

2®/ La presence d'un signal de manipulation se tradult par 1'appli¬ 
cation d'une tension negative sur la grille (7) du tube V 203, provoquant le 
blocage de I'eiement triode 6-7-8 de ce tube. 
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La difference de potential aux bornes des resistances de charge 
R 258-R 261, R 259-R 262 diminue et entratne la modification des tensions 
aux homes de chacune des resistances de la chali^. 

Les grilles (l^S) du tube V 202 sont normalement polarlsdes et le 
tube V 202 ddbite, assurant la transmission de la tension haute frequence. 

Le second element triode (1*2>3) du tube V 203 est monte en diode 
et deviant conducteur pour toute tension positive appliquee A la plaque (1) 
de ce tube. Ce montage est utilise pour empecher qu'une tension positive soit 
appliqude sur les grilles (1*3) du tube V 202 pendant les periodes de mani* 
pulatlon. 

3.6.2 AMPLIFICATEUR DETECTEUR MUSICAL .* (figure 7) 

Le signal de manipulation basse frequence envoyd dans la ligne de 
manipulation est applique au primaire du transformateur T 205 par I'interme* 
diaire du comsiutateur S 209 place sur la position "COURANT MUSICAL At * A3". 

Le secondaire de T 205 attaque les grilles de commande du tube double 
triode V 207 (12AT7), monte en amplificateur syrndtrique. 

Le circuit plaque de V 207 est constitue par le primaire du trans* 
formateur de liaison basse frequence T 204. 

La tension basse frequence Issue du secondaire de T 204 est redres* 
sde par le tube V 205 (6ALS) et la difference de potentiel crdde aux bornes 
de R 253, negative par rapport A la masse, est transmlse au manipulateur 
eiectronique par I'intermediaire du coonutateur S 209. 

L*apparel1 de mesure M 204 permet de contrdler le niveau du signal 
basse frequence de manipulation applique A I'entsTde de 1'amplificateur 
ddtecteur musical et redressd par CR 20l, le connutateur S 213 etant sur la 
position "NIVEAU BF". 


3.7 TROISIEME STAGE AMPLIFICATEUR .*(figure 8 ) 

Le signal haute frequence Issu du second dtage amplificateur est 
transmis par le condensateur de liaison C 224 A la grille de commande (1*3) 
du tube double tetrode V 204 (QQE 03/12 dont les deux elements sont montes 
en parallels. 

Cet etage fonctionne en amplificateur A large bande dans la gamme 
2,5 A 12 MHz. Les cathodes du tube V 204, rdunles, sont A la masse, et la 
polarisation est assurde par la tension negative appliqude aux grilles de 
commande (1*3) par 1'intermediaire de la resistance A collier R 213 inserde 
dans le circuit - 500 V. 


3.8 ETAGE AMPLIFICATEUR DOUBLEUR .* (figure 9 ) 

Le signal haute frequence issu du troisiAme dtage amplificateur est 
appllqud aux grilles de commande (2*6) du tube double tdtrode V 2^ (QQE 
06/40), dont les deux dldments sont connectds en parallAle, par 1 Interme* 
diaire du condensateur de liaison C 232 et de la self anti*oscillation L 207. 
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Get Stage fonctionne en ainplificateur direct dans la gamnie 2,5 a 
12 MHz, et en doubleur de frequence dans la ganane 12 a 24 MHz. 

La charge anodique du tube V 206 est constitute par le circuit oscil- 
lant compost de I'une des seifs L 211 A, B, C ou D, correspondant aux gamines 
12-24, 6-12, 3-6 et 2,5 a 3 MHz, stlectlonnSe par lea contacts approprits 
de la galette de eonroutation S 210/A, et du condensateur variable C 244 
" ACCORD AMPLI DOUBLEUR 

La galette S 210/B a pour fonction de mettre en court-circuit la 
self D dans les gammes 3 a 6, 6 a 12 et 12 a 24 MHz et les seifs C et D 
dans les gammes 6 a 12 et 12 a 24 MHz. 

La manoeuvre du commutateur S 210 "COMMUTATION SOUS-GAMMES" a pour 
effet, par le contact S 210/H, d'ouvrlr le circuit d’excitation du relais 
de stcuritfi + 500 V K 203. La haute tension + 500 V est interrorapue sur la 
bale haute frequence pendant le temps de passage d'une position a la position 
suivante sur le commutateur S 210. 

La polarisation de I'dtage eat aasurde par la tension negative appli- 
qude aux grilles (2-6 par 1*Intermfidiaire de la rdsistance A collier R 213 
inadrde dfins le circuit - 500 V. 

La position "IK AMPLI DOUBLEUR" du commutateur S 213 permet de me- 
surer, sur I'apparell M 204, le courant cathodique. 


3.9 ETAGE AMPLIFICATEUR INTERMEDUIRE (figure 10 ) 

En sortie de I'dtage fflnpliflcateur doubleur, le signal haute frequen¬ 
ce est transmls par le condensateur de liaison C 251 st la self antl-oscll« 
lation L 212 A la grille (3) du tube V 208 (QB 4/1100) qul dqulpe I'dtage 
ampllflcateur Interraddialre. 

La polarisation du tube est assurde par la tension ndgatlve appllqude 
A la grille de coomande (3) par 1'Intenafidlalre de la resistance A collier 
R 217 inseree dans le circuit - 500 V. 

Le retour A la masse du circuit cathodique s'effectue par le point 
milieu du transformeteur de chauffage filaments T 202 et par I'lntermedlaire 
de I’enroulement d*excitation du relais K 208 connectd en derivation sur la 
resistance R 206 et la resistance ajustable R 204. 

Pour un fonctionneroent normal, le seuil d*excitation du relais K 208 
est regie A 450 mA au moyen de le resistance ajustable R 204. 

Toute surlntenslte accldentelle dans le circuit cathodique du tube 
V 208 provoque 1'excitation du relais de sdcurite K 208. 

Excite, le relais K 208 interrompt, par I'ouverture de ses contacts 
1-7, le circuit de mise en service de la bale, et reste excite par fermeture 
de ses contacts de malntien 9-5. 
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AprSs verification de I'dtage amplificateur intermediaire, le relais 
K 208 pent Stre ramend au repos par pression sur le bouton poussoir S 207 
"REMISE EN SERVICE", rdtablissant ainsi le fonetionnement de la baie. 

L’appareil de raesure M 204 indique la valeur du courant grille du 
tube V 208 lorsque le commutateur S 213 est sur la position "IG INTERMEDIAIRE*; 

La charge anodlque est constitude par la self variable L 216 associde 
dans les sous^ganuoes 2,5 A 3 KHz et 3 A 6 MHz aux condensateurs C 258 et C ■ 
257, par 1*intermddiaire des contacts de la galette S 210/D. L 214 est une 
self anti-oscillation. 

La tension d'dcran est fournie h partir de la ligne + 500 V, la 
tension anodlque A partir de la ligne + 2000 V. 


3.10 ETAGE AMPLIFICATEUR FINAL .- (figure 11) 

La tension HP issue de l*dtage amplificateur intermddiaire est trans- 
tnlsa par le condensateur de liaison C 256 aux grilles de commande des tubes 

V 209 et V 210 (4T 4100) connectds en parallfele. 

L 218 et L 219 sont des seifs d'arrfit HF. La self L 219 est raise 
en court-circuit par 1*intermddiaire des contacts approprlds de la galette 
S 210/E, dans les soua-gatnmes 6 A 12 MHz et 12 A 24 MHz. 

La polarisation des deux tubes V 209 et V 210 est assurde A partir 
de la tension ndgative prdlevde sur le curaeur de la rdslstance ajustable 
R 216, insdrde dans le circuit - 500 V. 

La position "IG FINAL" du commutateur S 213 permet de mesurer, sur 
I'appareil M 204, le courant grille. 

le retour A la masse du circuit cathodique s'effectue par le point 
milieu du transformateur de chauffage filaments T 201 et par 1'intermddiaire 
de I'enroulement d'excitation du relais K 207, connectd en ddrivation sur la 
rdsistance R 201 et la rdsistance ajustable R 202. 

Pour un fonctionnement normal, le seuil d'excitatlon du relais K 207 
est rdgld A 2,2 A au rooyen de la rdsistance ajustable R 202. 

Toute surlntensitd accidentelle dans le circuit cathodique dee tubes 

V 209 et V 210 provoque I'excitation du relais de sdcuritd K 207. 

Excitd, le relais K 207 interrompt, par I'ouverture de ses contacts 
1-7, le circuit de raise en service de la bale, et reste excitd par ferraeture 
de ses contacts de maintien 9-5. 

AprSs vdrification de I’dtage amplificateur final, le relais K 207 
peut €tre ramend au repos par pression sur le bouton poussoir S 207 "REMISE 
EN SERVICE", rdtabllssant ainsi le fonctionnement de la baie. 
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Lea 4crans de V 209 et V 210 (4T 4100) sont allmentds A partir 
d’une prise sur le diviscur de tension placd entre ■¥ 2000 V et masse, par 
1*Intezmddlalre de la sel£ de modulation d'4cran L 201, shunt4e par R 231, 
et de R 291 et R 292 en parall41e. 

Les plaques des deux tubes sont allmentdes It partir de la tension 
+ 4000 V . L 221 et L 222 sont des seifs d’arrSt, L 222 4tant mlse en court- 
circuit par 1*Intenoldlalre des contacts de la galette S 210/F dans les aous- 
gammes 6 12 MHz et 12 4 24 MHz. 

L*accord plaque de l'4tage amplificateur final est assurd : 

- Par la mlse en circuit ou hors circuit du condensateur C 292, 
selon les soua-gamcoes, par 1*intermddlaire de la galette S 210/C, dont les 
contacts consandent le relals de sous-gaimnes K 209, prot4g4 par le dlsjonc- 
teur P 204 ; 


- Par la raise en circuit ou hors circuit, selon les sous-garases 
des condensateurs C 297 et C 298, par 1'intermddlalre des contacts de la 
galette S 210/G ; 

- Par la self variable L 223. 

L*accord antenne est r4alls4 par le condensateur variable C 288 
"C(XJP1LAGE ANTENNE" dont la commande eat couplde k celle du comnutateur k 
six positions S 211. 

La galette S 211/A de ce commutateur a pour fonctlon de mettre suc- 
ceasivement en paralldle sur le condensateur variable C 288 les condensateurs 
C 291-293-294 et 296 . 

La manoeuvre de la conanande "COUPIAGE ANTENNE" entratne, par les 
contacts de la galette S 211/B, 1‘ouverture du circuit d'excitation du relals 
de s4curlt4 + 500 V K 203, pendant le temps ovi a’effectue le raccordement 
ou la mlse hors circuit de chacun des condensateurs C 291-C 293-C 294 et 
C 296. 


La tension haute frdquence Issue du circuit d'accord L 223-C 288 
est dlrlgde par 1'intermddialre de I'lnverseur S 212 ; 

- Solt dlrectement sur la borne de sortie 75 Q E 209, 

- Solt sur le transformateur d'lmpddance T 206 dont la sortie 
600 Q sjnndtrlque est raccord4e aux bornes E 208 - E 210. 

Le compteur horalre "TRAFIG" M 201 totalise le noniire d’heures de 
fonctionnement en pdriodes d*4rais8ion de la bale haute frdquence. 

Le courant cathodlque des tubes V 209 et V 210 en p4riodes d'Amisslon 
ddtermlne I'excitatlon du relals K 201. La fermeture des contacts de ce 
relals a pour effet de mettre sous tension le compteur M 201 entre la phase 
2 et le neutre. 
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CHAPITRE 4 

REGUGES D‘EXPLOITATION 
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CHAPITRE 4 


SEGLAGES D*EXPL0rTATI0H 


4.1 OPERATIONS PRELIMINAIRES .« 

4.1.1 MISE EN PLACE DES QOARTZ .- 

Les aupporte dcs quartz Y 201 A Y 205 (70) sont accesslbles sur la 
face avant, derrlAre la porte de vlsite. 

Types de quartz utlllada .- 

- Quartz thermostatds A culot octal, type A.R.M. 

• Quartz type FT 243 (broches 0 2,3 mn, dcartenent 12,35 nei) . 

L*utilisation d'adapteur du type C.1620 pennet I'emplol du quartz 
C.C.T.U. N* 1 (broches 0 2,5 vm, dcarteoent 19 raa) ou du quartz C.C.T.U. N* 

2 (broches 0 3y2 sn, dcartement 12,7 tan). 

Calcul du quartz .* 

Pour les frequences d*exploitation comprises entre : 

• 2,5 et 12 MHz, la frequence du quartz est dgale A la frequence 
d*exploitation, 

• 12 A 24 MHz, la frequence du quartz est dgale A frequence 
d*exploitation . 

2 

4.1.2 REGIAGE DU PILOTE .- 

Dans le cas oh le pilote PIG 1460 place dans le logement (ou un 
pilote exterleur) est utilise ccame mattre oscillateur, procdder au rdglage 

de ce pilote en fonction de la frdouence d'exploitation en se report ant A 
la notice technique de cet appareil. 
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4.1.3 PREREGLAGES 

Pour effectucr le r^glage de la bale HF sur la frequence d'exploit 
tatlon, placer le commutateur S 209 sur "A3-C0URANT CONTINU Al** (position 3), 
quel que solt le node de manipulation utlllsd. 

- Placer le ccwButateur S 208 (93) sur I'une des positions ”Y1'' 

6 "YS" (quart* Y 201 AY 205) ou "PILOTE'' (pllote type PI/G 1460 ou pllote 
extdrleur) ; selon 1'utilisation ddslxde. 

- Placer le coianutateur S 210 (92) ''CCJMMUTATION SOUS-GAMMES" 
sur la position correspondent A la frequence d'exploitation. 

- Agir sur les conwandes "ACCORD AMPLI DOUBUIUR" (90) et 
"ACCORD INTERMEDIAIRE" (87) jusqu'A voir apparaltro 1*indication de la fre¬ 
quence d*exploitation dans les fenStres d'afflcha^ de frequence (89) . 

- SI des rAglages ont dtd precedemnent effectuds sur cette fre¬ 
quence d*exploitation et notes sur le tableau rotatif (79) d'aprAs les nom- 
bres repAres des compteurs (77) et (85), proedder cotanie suit : 

a) Rdglage 1 : aglr sur la coBnande "ACCORD AMPLI FINAL" (78) 
Jusqu'A voir apparaltre sur le conpteur (77) le noad>re repAre correspondent 
A cette frequence d*exploitation. 

b) Bdglage 2 i aglr sur la comnande "COUPIAGE ANTENNE" (84) 
Jusqu'A voir apparaltre sur le coBq>teur (85) le nonbre repAre correspondent 
A cette frequence d'exploitation. 

- Si la bale HF n'a Jamals dtd rdglde sur cette frequence d'ex¬ 
ploitation, posltlonner approclmatlvement les commandes "ACCORD AMPLI FINAL" 
(78) et "COUPIAGE ANTENNE" (84) en se rdfdrant aux nc»d>re8 repAres Indlquds 
dans le tableau ci-dessous. 

NOTA .- Les nombres eepAres crolssent avec la frequence et la valeur du 
couplage. 


FREQUENCES 

REGLAGE 1 

ACCORD AMPLI FINAL (78) 
REPERES COMPTEUR (77) 

REGIA 
COUPUGE AN! 
REPERES COMl 

lGE 2 

JENNE (84) 

»TEUR (85) 

75 n 

600 a 

75 Q 

600 Q 

2,5 A 3 MH* 

3 A 6 MHz 

6 A 12 MHz 

12 A 24 mz 

250 - 405 

180 - 635 

380 - 730 

590 - 820 

175 - 365 

125 - 630 

360 - 710 

565 - 810 

50 - 5 

130 - 75 

173 -164 

180 - 170 

10 - 7 

94 - 81 

170 - 160 

220 - 173 
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4.2 REGLAGES.- 


- Mettre cn service la bale d'allnentatlon cosme 11 est indlqud 
dans le chapltre 5 da la notice gtfndrale de I'tfsietteur (conmutateur "HAUTE 
TENSION" (60) sur "ARRET". 

- Mettre en service la bale haute frequence & rdgler coame lndl> 

qud . 


> Procdder ensulte au rdglage de la bale HF sur sa frequence 
d'utlllsatlon an effectuant, dans I’ordre lndl(|i4, las opdratlons qul solvent 

N0TA .« Pendant les rdglages, 11 est ndcessalre d'appuyer sur le bouton pous- 
solr "REGLAGES" (71) pour ddbloquer I'dmetteur. 

1*/ Rdglage dea patlts Ataaas 

a) Placer le coamutateur *'MESURES" (72) sur "IG OSCZL" et veri¬ 
fier sur I'apparell "MESURES" (80) la prdsence du courant d'oscillation 
(cas de 1*utilisation de I'un des quarts Y 201 g Y 205). 

b) Placer le coamutateur "MESURES" (72) sur "IK DOUBLEUR". 

Par la laanoeuvre de la cocmande "ACCORD AMPLI DCUB1£UR" (90), recher- 
cher la deviation mlnlmutn sur I'apparell "MESURES" (80) . 

2*/ Rdglaga de I'dtaga aspllflcataur Intenaldlalre 

a) Sur la bala d'alliaentatlon. placer le coasDutateur "HAUTE 
TENSION" (60) sur "HT REDUITE**. 

Le voyant "HT REDUITE" (53) s'dclalre, tdaiolgnant de I'appllcatlon 
des hautes tensions rddultes sur les bales. 

b) Placer le coamutateur "MESURES" (72) sur "IK INTERM.". 

Par Bia manoeuvre de la coamande "ACCORD ZNTERMEDIAIRE" (87), recher- 
cher la deviation atlnlamm de I'apparell "MESURES" (80). 

3*/ Rdglage de I'dtagc ampllflcateur final 

a) Par la eaanoeuvre de la coamande "ACCORD AMPLI FINAL" (78) 
rechercher le ailnlmun de deviation sur I'apparell de aiesures "IP FINAL" (83). 

b) Agir sur la coamnde "COUPLAGE ANTENNE" (84) Jusqu' A ce qua 
la valeur du courant plaque lue sur I'apparell de mesures "IP FINAL" (83) 
solt coBiprlse entre 0,5 et 0,8 A. Dlmlnuer le couplage si cette valeur est 
trop dlevde, I'augnenter si elle est trop faible. 

c) Retoucher altematlvement les coamandes "ACCORD AMPLI FINAL" 
(78) (pour un minimum de courant) et "CCWPLAGE ANTElffilE" (84) pour amaner 

la valeur du courant plaque, mesurd sur I'apparell de mesures "IP FINAL" 

(83) entre 0,5 et 0,8 A. 


III-23 



BAIE HP BAH 1340 


d) Sur la bale d*alimentation .placer le commutateur *'HAUTE TEN^ 
SION" (60) 8ur "HT NORMALE". 

Le voyant "HT NORHALE" (51) s'dclalre, tdmolgnant de I'appllcatlon 
des tensions 2000 V et 4000 V sur les bales. 

Sur la bale HP, le compteur horaire "TRAFIC" (82) cntrc en fonctlon* 
nement lorsque les tubes de I'ampllflcateur final dibitent. 

e) Rigler par la coiasande "COUPLAGE ANTSNNE" (84) le courant 
anodique des tubes de I'itage final A 1,7 A. ce qui correspond sensiblencnt 
A une puissance antenne de 5 KW. 

Le couplage antenne riagissant sur 1*accord aapli final, retoucher • 
alternativement les cotomandes "ACCORD AMPLI FINAL" (78) (pour un mininuiD 
de courant) et "COUPLAGE ANTENNE" (84) pour aaener la valeur du courant 
plaque A 1,7 A. Terminer toujours le riglage par "L*ACCORD AMPLI FINAL" (78). 

NOTA .- Lore du passage sur "HT NORMALE", un mauvals riglage de I'imetteur 
pcut provoquar un courant cathodique ilevi, soit du tube de I’amplificateur 
inteir^dlalre, soit des tubes de I'ampliflcateur final, entraixuint par 1'ex¬ 
citation'des relals de sicurlti I'arrit du fonctlonneoent de la bale. 

Dans cette iventuallti : 

- Replacer le commutateur "HAUTE TENSION" (60) de la bale 
d*alimentation sur "HT REDUITE", 

- Appuyer sur le bouton poussoir "REMISE EN SERVICE" (74) de la 
bale HF pour disarmer les relais de sicurlti, 

- Reprendre les riglages comme 11 est Indlqui au dibut de ce 

paragraphe. 


f) Contrdler les valeurs : - IK DOUBLEUR 

IK INTERM 


- IG OSCIL 
IG INTERM 
IG FINAL 

lues sur I'apparell "MESURES" (80), en manoeuvrant le commitateur "MESURES" 
(72) . 


Le tableau "REGLAGES ET PUISSANCE" du chapitre 6 Indlque les valeurs 
normalement relevies. 
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CHAPITRE 5 

MAINTENANCE 
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CHAPITRE 5 


MAINTENANCE 


5.1 TABI£AU DES INDICATIONS DE FONCTIONNEMENT. 


Dans le but de ddtertniner si les operations de maintenance dolvent 
Stre entreprises, II est utile de procdder un contrdle du courant de grille 
et du courant cathodlqua das tubes ampllflcateuis haute frequence de I'apparell 

Le ccnanutataur "MESURES** (72) asaocld A 1'apparel 1 de •’MESURES” (80) 
permet de contrSler le courant grille et le courant cathodique des tubes 
ampliflcateurs. 

L'apparell de toeaures "IP FINAL" (83) Indlque le courant anodlque 
des tubes de I'dtage ampllflcateur final. 

Ces courants, variables selon la frequence d'exploitation, dependent 
des rdglages de la bale. Se reporter au tableau ci-apr6s "REGIAGES ET 
PUISSANCE". 
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Tension secteur : 380 7 

Tension plaque 6tage final : 4000 7 
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5.2 MAINTENANCE D'OPERATEUR .- 

- Verifier que la bale d'aHinentatlon eat sous tension et ddllvre 
dea tensions correctes. 

Le connutateur "MARCHE LOCAL-ARRET»MARCHE DISTANCE" (73) Atant placA 
sur "MARCHE LOCAL" : 


- Lea lanpes d'Aclalrage das 
appareils de taesurea reatent 
Ateintea et le ventilateur 
de bale ne fonctlonne paa 


VArlflar la fcmeture de I'inter- 
rupteur S 201 de sAcurltA de la 
bale. 

VArifler I'enclenchenant du dlsjonc- 
teur de ventilateur S 214. 

VArifler I'arrivAe secteur aur la 
barrette TB 203. 


s'assurer que lea tensione secteur, + 48 V de comnande, oojrenne • 500 V 
et -I* 500 V, haute tension 2000 et 4000 V sont appliquAes sur lea circuits 
de la bale haute frAquence. 

VArifler lea contacts des bornea et prises de raccordeaent. 


• Absence de tension de chauffage 
filanents sur les petita Atages, 
les enceintes themostatAes et les 
voyanta 

VArifler I'enclenchement du disjonc* 

1 teur "PETITS ETAGES 6,3 V" (75). 

1 

1 

> Absence de tension de chauffage 
filaments sur le tube V 208. 

VArifler I'enclenchement du disjonc* 
teur "AMPLI INTERM 5 V" (76) . 

• Absence de tension de chauffage 
filaments sur les tubes V 209 - V 210. 

VArifler I'enclenchement du disjonc- 
teur "AMPLI FINAL 12,6 V" (88). 

- Fonctionnement incorrect 

j 

VArifler le dAbit des diffArents 
Atages A I'aide du commutateur 
"MESURES" (72) et de I'apparell de 
"MESURES" (80) en se rAfArant au 
tableau des rAglages . 

VArifler l"enclenchement du disjonc- 
teur "RELAIS SOUS-GAMMES" (91). 

En opArant par substitutions progres* 
sives, remplacer les tubes de la bale 
par des tubes dont on est certain du 
bon fonctlonnement. 
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5.3 DEPANNAGE 

Lb cosnutatttur "HARCHE LOCAL-ARRET-KARCHE DISTANCE” (73) 4tant plac« 
sur "MARCHE LOCAL", Us laopcs <i*«clalragtt I 203-1 204 das appazalls da me- 
sures rastent dtelntes, la ventilateur da la eablne na fonctloime pas. 

Verifier : 

• La fetBiBture da 1* Intarruptaur gdndral da bala S 201 ; 

- L'anclenchaiaent du dlsjonctaur da ventilatdur S 214 ; 

- Le ralais da nise an sarvice K 202. 

a) SI la ralais K 202 eat axcltd, vdrlflar sas contacts 3-5, 

6-8, at 9-11. 

b) Si le ralais K 202 n'ast pas axcltd, appuyar sur la bouton 
poussolr "REMllX EN SERVICE" (74) pour ddsannar las ralais da sdcurltd K 207 
at K 208, dans la cas oO una surlntansltd accldantalla dans las circuits da 
I'dtaga aapllflcataur intamddialra ou da I’dtage asipliflcateur final auralt 
provoqud laur excitation. 

SI la bala na sa rasKt pas an fonctlomtenent, vdrlfiar > 

- La prdsance da tension 48 V da cosBMnda ; 

- L'axcltatlon du ralais da sdcurltd K 204 at le bon dtat da 
sas contacts 7-4. La ralais K 204 ast nomalaaent axcltd par la pxdsanca 
da tension - 500 V sur la bala ; 

- Lbs contacts 1-2 du dlsjonctaur S 214 ; 

- Les contacts repos 1-7 da chacun das ralais K 207 at K 208 ; 

- Lb coBBBUtataur S 202 '*MARCHE LOCAI^ARRET-MARCHE DISTANCE" (73) | 

- La boblne d'axcitatlon das ralais K 202 at K 204. 

5.3.1 ABSENCE DE TENSION DE CHAUFFAGE FILAMENTS .- 

1*/ Sur las tubas V 201 A V 207, les quarts Y 201 AY 205 at les 
voyants lumlneux I 205 A'I 209. 

Vdrlfler : 

- L’enclancheoent du dlsjonctaur F 203 "PETITS STAGES 6,3 V"(75); 

- La transfomataur T 203 da chauffa^ filaments. 

2*/ Sur le tube V 208 (QB 3,5/750). 

Vdrlfler : 
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- L'enclenchement du disjoncteur F 202 "AMPLI INTERM 5 V" (76); 

- Le transformateur T 202 de chauffage filaments. 

3*/ Sur les tubes V 209-V 210 (4T 4100). 

Verifier : 

- L'enclenchement du disjoncteur P 201 "AiylPLI FINAL 12,6 V" (88); 

- Le transformateur T 201 de chauffage filaments. 

5.3.2 ABSENCE DE TENSION + 500 V .- 

Vdrifier : 

- Les contacts 12-14 du relais de mlse en service K 202 ; 

- Les contacts 4-7 et 5-9 du relais de sdcurltd + 500 V K 203 ; 

- L*excitation de ce relais K 203. 

Si le relais K 203 n'est pas excltd, virlfler les contacts des 
galettes S 210/H et S 211/B, et la presence de la tension de conatande 48 V. 

5.3.3 PONCTIONNEMENT INCORRECT .- 

!•/ Verifier le ddblt des dlffdrents dtages A I'alde du commutateur 
S 213 "MESURES" (72) et de I'appareil de "MBSURES" M 204 (80), en se rfifd- 
rant au tableau de rdglage du § 6.1. 

2*/ S*assurer sur I'appareil de "MESURES" (80), lordque le commu¬ 
tateur "MESURES" (72) est placd sur "NIVEAU D'ENTRfiS", que le signal basse 
frequence transmls par la llgne de manipulation A distance est blen appllqud 
A I'entrde de I'ampliflcateur ddtecteur musical (exploitation en rdglme Al). 
Dans le cas contralre, vdrlfler : 

- L'excitation du relais K 205 et ses contacts 9-5 et 7-4 ; 

- Le commutateur S 209 "COURANT MUSICAL A1-A3", "SHIFT" "A3- 
COURANT CONTINU Al". 

3*/ Relever les tensions au diectrodes des tubes en se rdfdrant au 
tableau des tensions § 5.4. 

4*/.Verifier le bon fonctlonnement du relais de sous-gannes K 209. 

5*/ S'assurer de I'dtablissement et du raccordement corrects de 
I'adrlen. 

5.3.4 REGLAGE DES roNSIONS DE POLARISATION .- 

NOTA - L'UTILISATEUR DOIT TCTJJOURS PLACER SUR "ARRET" IE CCMfUTATEUR "HAUTE 

TENSION" (52) DE LA BAIE D*ALIMENTATION AVANT DE PROCEDER AUX REGLAGES 
DES TENSIONS DE POLARISATION. 
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La meaure des tensions de polarisation est effectude Jk I'aide d'un 
volmStre a lampc, dans les conditions suivantes t 

- CoBonuteteur S 209 sur ‘'SHIFT” 

- Secteur 380 V 

> Aucune tension HF a I'entrde de I'dnetteur. 


1*/ Par la manoeuvre du potentlomatre R 242, ajuster la tension des 
grilles du tube V 202 (QQE 03/12) a - 15 V, Serrer I'dcrou de blocage de 
I'axe de conmandc du potentlomatre. ' 


2*/ Par la manoeuvre du premier collier de la rdsistancc R 213, ajus 
ter la tansion des grilles du tube V 204 (QQE 03/12) a - 16 V. rj ,9 


3*/"Par la manoeuvre du deuxiame collier de la resistance R^213, 
ajuster la tension des grilles du tube V 206 (QQE 06/40) a * 75 V. / 


4*/ Par la manoeuvre du collier de la resistance R 217, ajuster la 
tension de grille du tube V 208 (QB 4/1100) a *• 180 V. 0 dO 


5.3,5 


5*/ Par la manoeuvre du collier de la rdsiatance R 216, ajuster la 
tension des grilles des tubes V 209 et V 210 (4T 4100) a • 400 V. 

REGLAGE DES REUIS DE SECURITE .» 


!•/ De I'dtage ampliflcateur Intermgdlalre . 

La bale haute frequence dtant rdglde sur une frdt^uence d'exploita¬ 
tion : 


- Placer le commutateur "MESURES" (72) sur "IK INTERM", 

- Placer le commutateur S 209 sur la position "SHIFT" pour 
ddbloquer I'fisnetteur en permanence. 

- Par la manoeuvre de la cooroande "ACCORD INTERMEDIAIRE" (87), 
ddrdgler 1'accord de manlSre A obtenlr un courant de 450 mA sur I'apparell 
"MESURES" (80). La lecture du cedran est A multiplier par 5. 

- RSgler la resistance A curseur R 204 de manlAre A provoquer 
1'excitation du relais de sdcurltd K 208 pour cette valeur de courant 
cathodlquc. 

En vlssant, on augments la senslbilltd du relais, en ddvissant, on 
la diminue. 

2*/ De I'dtage ampliflcateur final . 

- Par la manoeuvre de la commande "ACCORD AMPLI FINAL" (78) 
augmenter le courant anodlque de I'dtage Mspllficateur f 1 m 1 de manlAre A 
obtenir un courant de 2,2 A sur I'apparell de *toesures IP FINAL (83). 
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> Rggler la rAslatance R 202 de manlAre A provoquer 1*excitation 
du relals de sdcuritd K 207 pour cette valeur de courant anodlque. 

En vlssant, on augmente la sanslbllltd du relals, en ddvlssant, on 
la dlalnue. 


5.4 VERIFICATION COMPLETE 

Procdder au relevd dee tensions statlques au nwyen d'un volmAtre 
a lampes de rdslstance supdrleure A 10 000 Q/V. 

Las tensions relevdes dolvent correspondre A celles Indlqudes cl-aptAs 
Chauf£age fllanents dea tubes V 209-V 210 (4T 4100) ; 12,6 V 

Chauffage fllaisents du tube V 208 <QB 4/1100) : 5 V 

Chauffage fllanents des tubes petlts dtages t 6,3 V 

Hautes tensions 2000 V et 4000 V non appllqudes. 

Conditions des mesures J 

1*/ Connutateur S 209 sur la position "COURANT IflJSICAL A1 - A3", 
aucune tension BF n'dtant appllqude A I'entrde de I’ampllficateur ddtecteur 
musical. 

Quartz enlevd ou pilots A I'arrAt. 


/ 
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TUBES 


PCSSCTIffl} 


cathode 




Volts 

Broche 

V 201 (6CK6) 

Oscillateux 

B 

3 

V 202 (QQE 
03/12 

Aapll 11 

0 

2 

V 203 (12AT7) 

Manipul. 

0 

3 


dlectron. 

0 

8 

V 204 (QQE 

Ampll III 

0, 

2 

03/12 




V 205 (6AL5) 

Ddtectear 



V 206 (QQE 
06/40 

Doubleur 

0 

4 

V 207 (12AT7) 

Ampll BF 

2,6 

3-8 
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Anode 
























































BAIE HF BAH 1340 


2*/ Conanutateur S 209 sur ’’SHIFT”. 

Aucune tension HF & I’entrfle de I’ampllflcateur apdrlodique. 


TUBES 

F(»^CTIC»r 

Cathode 

Grille 

Ecran 

Anode 

Volts 

Broche 

Volts 

Broche 

Volts 

Broch* 

Volt! 

Broch 

V 201 (6CK6) 

Osclllateui 

5,4 

3 

0 

2 

215 

1 

215 

7 

V 202 (QQE 
03/12 

Aapli II 

0 

2 

-15 

-15 

1 

3 

.3 

i \ 

7 

260 

260 

6 

8 

V 203 (12AT7: 

Hsnlp. 

Electron. 

0 

0 

3 

8 

0 

0 

2 

7 



0 

-iu- 

1 

6 

V 204 (QQE ,: 
03/12) 

Ampll III 

0 

2 

-16 

1-3 

165 

7 

260 

6-8 

V 205 (6AL5) 

Ddtecteur 

0 

0 

1 

5 





0 

, 

H 

f Vi'./ 

2-7 

V 206 (QQE 
06/40) 

.- '■ ’ " ■ 1 

Doublcur 

0 

4 

-70 

...ar 

! J 

2**6 

265 

3 

500 

Tdtot 

V 207 (12AT7; 

Asipli BF 

2,6 

3-8 





275 

275 

1 

6 
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CHAPITRE 6 


NOMENCLATURE DBS PIECES DETACHEES 
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GHAPITRE 7 


FIGURES ET PLANCHES 
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Fig.1-VUES LATERALES DU BATI H.F 

















































Fig. 4 


CIRCUITS DE 
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SOUS TENSION DE LA CABINE 11. F 
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Fig. 7 - CIRCUITS DE MANIPULATION 




EIAGE AMPLIFI.CATEER DOUBLELT? 




Fig. 10 - ETAGE AMPLIFICATEFR EKTERMEDTAIRE 








E20a E209 E210 



Fig.n - ETAGE AMPLIFICATEim FINAL 




Fig. 12 LOCALISATION DBS COMMANDES 
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k\E HF GC BA/H 1.340/3 



Ntu>r€ 
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Planche 50 












